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POROZUMIENIE 
zawarte w dniu 27 czerwca 1994 r. pomiędzy Wojewodą Tarnowskim a Dyrektorem 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku zwanym dalej "Przyjmującym" 


Działając na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 22.03.1990 r. o terenowych organach 
rządowej administracji ogólnej /Dz.U. Nr 21, poz.123 z późn. zm./ Strony zawierają 
porozumienie następującej treści : 


$ 1. Wojewoda. Tarnowski powierza "Przyjmującemu" zawarcie umowy z Naro- 
dowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na fina- 
nsowanie zadania pn. "Modernizacja kotłowni przyszpitalnej zlokalizowanej na tere- 
nie Szpitala Rejonowego w Brzesku w zakresie przystosowania kotłów opalanych 
miałem węglowym do opalania ich gazem ziemnym” a "Przyjmujący” wyraża zgodę na 
wykonanie zobowiązania. 


$ 2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Tarnowskiego. 
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zawarte w dniu 7 września 1994 r. pomiędzy Wojewodą Tarnowskim a Dyrektorem 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bochni zwanym dalej "Przyjmującym” 


Działając na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 22.03.1990 r. o terenowych organach 
rządowej administracji ogólnej /Dz.U. Nr 21, poz.123 z późn. zm./ Strony zawierają 
porozumienie następującej treści : 
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$ 1. Wojewoda Tarnowski powierza "Przyjmującemu" zawarcie umowy z Naro- 
dowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na fina- 
nsowanie zadania pn. "Modernizacja kotłowni przyszpitalnej zlokalizowanej na tere- 
nie Szpitala Rejonowego w Bochni w zakresie zastosowania kotłów gazowych do wy- 
twarzania pary technologicznej i przygotowania ciepłej wody użytkowej w miejsce ist- 
niejących kotłów węglowych”, a "Przyjmujący" wyraża zgodę na wykonanie zobowią- 
zania. 


$ 2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Tarnowskiego. 
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